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Ungarische Concert- Ouverture 






Andante moderato e maestoso. 



Keler Bela, Op. 136 
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staccato 




\ - 




Collection Litolff No. 2489 






*r 





mt-- 



i 



■i 



< 



y- 



i 




ri 




^. 



/ 

fr 




Collection Litolff No. 2489 



\ 



6 



Meno. 




legato 




■-.,n 



'/*'r1 




* 



>*% 



Jr 



m 



*tt 



,tm; 



* 




-«« 



i*'- 



E- - 



si 



m" 




:■#- 



Eh; 



'-:->- 




Collection .LrroLFF No. 2489 



T 



I 



I 



I 



I 



$■ 




I 




I 



9 



I'M* 



I 

m 



¥ 



Tempo I. 




(■ 








a 



i 




■ 



A 



Collection Litolff No. 2489 



8 









=i^sp 




I 





staccato 





i 



Collection- Litolff No. 2489 



"**?* 



B 









* 








Meno. 




legato 






Collection Litolff No. 2489 
















■ < 



10 






$* r : H ffPn 
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